STEFANIA 


UBRÓWSKA 


BYŁY DŁUGOLETNI PREZES I ZAŁOŻYCIEL 

ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO STOW. STENOGR. 

I MASZYNISTEK W POLSCE, ODZNACZONA 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


przeżywszy lat 76, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 23 grudnia 1973 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w ponie- 

działek dnia 31 bm. o godz. 10.40, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim żalu: 


PRZYJACIELE. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we środę dnia 2. I. 1974 r. o godz. 9 
w kościele paraf. 0.0. Misjonarzy. 
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